C RED OVE IT A 



Nr. 2 Klasse - 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 



Credoveita 



Eier ig70 
Takst kr. 
Bruk 



Josefine Halvorsen 

25 000 Areal tomt 109 m'. bygninger 52 m ! 
Bolig 



Oppfort 

KJENT 

Siste brann 



1841 



tidligst 1 842 «enest 
Tidligere branner 



omkring 



1842 



Byggherre 
Arkitekt 



Oppr. bruk 



Piantype Oppr. midtgangsplan , kjøkken og værelse i sidefløy, 
Hovedmål 8,5 x 4,5/ 1,5 * 2/4 x 2 Etasjer 2 £ 



Grunnmur Stein, tegl, pusset 
Vegger Tømmer, liggende panel 

Tak Saltak, skifer. 



Kjeller 



Under hele bygn. 



Eksterior 



Interior 



Sent 1800-talls preg. Forseggjort skilleprofil mellom 
1. og 2. etg. Markert brystning i l.etg. m. stående 
panel. Port m. overlys, kraftig overstykke, enkle 

dørfyllinger . 



Gårdsplass, Hellelagt, stenrenne for avløp. Velholdt, 
uthus Bindingsverk. 



Ombygging 



1900 - Inngangsparti m. gang omgjort til værelse 

(nordre inngang) 
1972 - Wc i 1. og 2. etg., dusj i 2. etg. 





Tegninger, oppmålinger 




1900 - Planer, snitt - BA 






Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering A 




Prioritering 



Dato 10.7.1973 
Sign LF 



Gate Credoveita 



Eldre bilder 



™ 2_ 

Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/JeJ^ 1 8 4 1 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




m.n- 



